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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 143 

Τροποποίηση διατάξεων σχετικών «με όρους και προϋποθέσεις εγκατα- 

στάσεως και λειτουργίας αντιλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής 

σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 3334/55 «περί μεταφοράς 
αγαθών επί κομίστρω δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τρο- 
ποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα 
της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών» (Α' 237). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 511/1970 «περί 

ιδρυσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων σταθμών αυτοκι¬ 
νήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως 
εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 91). ’’ 

3. Την υπ’ αριθ. 1002081/28/89 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ¬ 
πουργό Οικονομικών Ηλία Παπαηλία» (ΦΕΚ 10 Β'). 

4. Την υπ’ αριθ. Υ 594/29.6.1988 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, Κοσμά Σφυρίου» (Β’ 444). 

5. Την αριθ. 38/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρά¬ 
τειας με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη- 
μοσίων Έργων του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών, του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 2 του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκα- 
ταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων 
εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκη- 
μένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεων εγκατα¬ 
στάσεων μετά των οδών» (Α' 150), αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 2 


,γ) πρόσωπο γηπέδου νοείται το όριο αυτού με τον κοινόχρηστο 
χώρο της οδού. 

Άρθρο 2 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Β.Δ. 465/70 προστίθετααι το 
ακολουθο εδάφιο: , 

«Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων β και ε της 
παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος η απόσταση αυτή με¬ 
τριέται από το πλησιέστερο σημείο της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης 
(άκρο της λωρίδας επιτάχυνσης ή επιδράβυνσης) του πρατηρίου μέχρι 
τη θέση αυτή». " 

Άρθρο 3 

Στο άρθρο 5 του Β.Δ. 465/70 γίνονται οι κατωτέρω τροποποιήσεις: 

1. Η παράγραφος Ια αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Σε θέσεις που βρίσκονται σε καμπυλότητα ή αναστροφή της κλί- 
σης της οδού, αν δεν υπάρχει ορατότητα πριν το πρατήριο από απόστα- 
σης 200 μ. 150 μ. και 70 μ. για τις περιπτώσεις πρατηρίων σε εθνι- 
κούς ή επαρχιακούς και παράπλευρους ή δημοτικούς και κοινοτικούς 
δρόμους. 

Η απόσταση αυτή μετριέται επί του άξονα της πλησιέστερης προς το 
πρατήριο λωρίδας κυκλοφορίας με αρχή της μέτρησης την προβολή επί 
του άξονα του ακραίου εξωτερικού σημείου της εισόδου ή εξόδου του 
πρατήριου και τέλος του σημείο τερματισμού της μέτρησης των παρα¬ 
πάνω αντιστοίχων μεγεθών. Η προϋπόθεση της ορατότητας ελέγχεται 
μ ε ι οπτική επαφή, μέσα στα όρια του οδοστρώματος, μεταξύ των ση¬ 
μείων που βρίσκονται σε ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια του οδο¬ 
στρώματος πάνω από τα σημεία που προσδιορίστηκαν με τον τρόπο που 
προαναφέρθηκε». 

2. Η παράγραφος 1γ αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Οταν η απόσταση ενός πρατηρίου από άλλο εκτός ορίων εγκεκρι¬ 
μένων σχεδίων πόλεων που βρίσκεται στην ίδια πλευρά της οδού είναι 
μικρότερη: 

αα) Των 15.000 μ. για την περίπτωση εθνικών οδών του βασικού 
δικτύου της χώρας. 

ββ) Των 5.000 μ. για την περίπτωση εθνικών οδών δευτερεύοντος 
δικτύου της χώρας, επαρχιακών οδών και παραπλεύρων οδών (δβΓνίοβ 
Κοικίϋ) που δημιουργούνται σε κύριες οδικές αρτηρίες του. 

γγ) Των 500 μ. για την περίπτωση δημοτικών ή κοινοτικών οδών 
και 3Κ. 


Γενικοί Ορισμοί 

α) Ως πρατήρια χαρακτηρίζονται οι εγκαταστάσεις στις οποίες με τα 
εκάστοτε ισχύοντα μέσα μέτρησης και με τους όρους του παρόντος δια¬ 
τάγματος είναι επιτρεπτή η παροχή υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα 
οχήμ*™ κ.λπ. ονομάζονται δε οι εγκαταστάσεις αυτές στο εξής στο πα¬ 
ρόν διάταγμα «πρατήρια». 

β) Η κατά το άρθρο 2,παράγρ. 12 του Ν. 1557/85 «Γενικός Οικο¬ 
δομικός Κανονισμός» (Α 210) έννοια του γηπέδου ισχύει και για την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. 


Δεν υπάρχει θέμα ελάχιστης απόστασης μεταξύ πρατηρίων, όταν 
αυτα χωρίζονται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης ή οικισμού 
στην ίδια πλευρά της οδού». 

3. Η παράγραφος 1δ του αυτού άρθρου 5 του ίδιου Β.Δ. 465/70 κα- 
ταργείται. 

4 Η παράγραφος 1ε του ίδιου άρθρου 5 του Β.Δ. 465/70 αριθμείται 
ως δ και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Οταν η απόσταση πρατηρίου από του άκρου τεχνικού έργου της 
οδού που δεν δύναται να διαπλατυνθεί, είναι μικρότερη των ελάχιστων . 
αποστάσεων των 200μ., 120μ„ ΙΟΟμ. και 50μ. για τις περιπτώσεις 
πρατηρίων επί εθνικών οδών του_ βασικού δικτύου, εθνικών οδών του 
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δευτερεύοντος δικτύου, επαρχιακών ή παραπλεύρων οδών και δημοτι¬ 
κών ή κοινοτικών οδών αντιστοίχους». 

5. Η περίπτωση 2β του άρθρου 5 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

1) Εις θέσεις πλησίον Εκπαιδευτηρίων, Ναών, Νοσηλευτικών Ιδρυ¬ 
μάτων, κινηματογράφων ή θεάτρων, εφόσον οι ζώνες επιβραδύνσεως ή 
επιταχύνσεως επεκτείνονται προ της εισόδου ή εξόδου τούτων ή εφόσον 
το κέντρο της νηαίδος των αντλιών ή των φρεατίων των δεξαμενών ή 
της προβολής των στομίων των σωλήνων εξαερώσεως αυτών απέχει 
προς πάσα κατεύθυνση από του κτιρίου του εκπαιδευτηρίου ή του θεά¬ 
τρου ή του κινηματογράφου απόσταση μικρότερη των σαράντα (40) μέ¬ 
τρων. 

Άρθρο 4 

Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παρόν σχέδια κυκλοφοριακών 
διαμορφώσεων πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, που συντάχθη¬ 
καν σαν υποδείγματα, εφαρμοζόμενα ως κάτωθι: 

(α) Τύπος Α. 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο Βασικό Εθνικό Οδικό δί¬ 
κτυο και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων η κυκλοφοριακή σύνδεση 
διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα φυ- 
τευμένη, με πλάγιες πλευρές, υπό γωνία 30° προς τον άξονα της οδού, 
την πάνω βάση 20.00 μ. από τον άξονα της οδού και την κάτω βάση, 
μήκους εξαρτωμένου από το πρόσωπο του γηπέδου και ελάχιστου 
50.00 μ. σε απόσταση 3,50 μ. από το όριο του κυκλοφορούμενου τμή¬ 
ματος της οδού. 

Εκατέρωθεν της νησίδας διαμορφώνεται η είσοδος και έξοδος πλά¬ 
τους 5.00 μ. και υπό γωνία 30° προς τον άξονα της οδού στη συνέχεια 
των λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης ελάχιστου μήκους 
160.000 μ. και πλάτους 3,50 μ. 

Πέραν των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης κατασκευάζεται 
έρεισμα, πλάτους όσο της υπόλοιπης οδού και όχι μικρότερο του 1,50 μ. 

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές νησίδες. Η νησίδα 
αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 31.00 μ. από τον άξονα της οδού. 

Οι ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης, η είσοδος, η έξοδος, καθώς 
και η με διαγράμμιση ζώνη επιστρώνονται με οδόστρωμα όμοιου τύπου 
με αυτό της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά την κρίση της 
επιχείρησης. 

Για την εφαρμογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχιστο μήκος προ¬ 
σώπου του γηπέδου 80.00 μ. 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απα¬ 
ραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με το Ν. 614/77 
«Περί Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας» (Α' 167) και ο ηλεκτροφωτισμός 
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτροφωτισμού οδών. 

(β) Τύπος Β. 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο Δευτερεύον Εθνικό 
Οδικό δίκτυο και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, η κυκλοφοριακή 
σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλά¬ 
τους 4.00 μ. με τις συγκλίνουσες πλευρές υπό γωνία 30° προς τον 
άξονα της οδού και την κάτω βάση μήκους εξαρτωμένου από το πρό¬ 
σωπο του γηπέδου και ελάχιστου μήκους 30.60 μ. και σε απόσταση 
3.00 μ. από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού. Η ζώνη 
αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση. 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνται η είσοδος και έξο¬ 
δος πλάτους τουλάχιστον 5.00μ. υπό γωνία 30° προς το άξονα της 
οδού και στη συνέχεια αυτού οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης 
ελάχιστου μήκους 70.00μ. και πλάτους 3.00μ. Πέραν των λωρίδων 
αυτών διαμορφώνεται το έρεισμα ίδιο με αυτό της υπόλοιπης οδού όχι 
μικρότερο του 1.50 μ. 

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές νησίδες. 

Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 3.50μ. από την κε¬ 
ντρική νησίδα. 

Οι ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και η με διαγράμμιση ζώνη 
επιστρώνονται με όμοιου τύπου οδόστρωμα με αυτό της οδού. Ο υπόλοι¬ 
πος χώρος επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης. 

Γ ια την εφαρμογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχιστο μήκος προ¬ 
σώπου του γηπέδου 50.00μ. 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απα¬ 
ραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με τον Ν. 


614/77 και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγρα¬ 
φές περί ηλεκτροφωτισμού οδών. 

(γ) Τύπος Γ 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις επί επαρχιακών οδών όπως 
αυτές καθορίσθηκαν με σχετικά Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 
3155/55 «περί κατασκευής και συντήρηση οδών» (Α' 63) εκτός εγκε¬ 
κριμένου σχεδίου πόλεων ή παράπλευρων οδών (8ΕΚνΐ0Ε ΚΟΑϋδ) 
με κυκλοφορούμενο πλάτος οδού μεγαλύτερο των 6.00μ. Σ’ αυτά η κυ- 
κλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλά¬ 
τους 4.00μ. με τις συγκλίνουσες πλευρές υπό γωνία 30° προς τον 
άξονα της οδού και την κάτω βάση μήκους εξαρτώμενου από το πρό¬ 
σωπο του γηπέδου και ελάχιστου μήκους 20.00μ. και σε απόσταση 
2,50μ. από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού. Η ζώνη 
αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση. 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνεται η είσοδος και έξο¬ 
δος πλάτους 5.00μ. υπό γωνία 30° ως προς τον άξονα της οδού και 
στη συνέχεια αυτού λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης ελάχιστου 
μήκους 45.00μ. και μεταβλητού πλάτους από 0-3.00μ. 

Πέραν της λωρίδας επιτάχυνσης και επιβράδυνσης διαμορφώνεται 
έρεισμα πλάτους όσο της οδού. 

Οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης επιστρώνονται με όμοιο 
τύπο οδοστρώματος με αυτό της οδού. 0 υπόλοιπος χώρος επιστρώνε¬ 
ται κατά την κρίση της επιχείρησης. 

Για την εφαρμογή αυτού του τύπου απαιτείται ελάχιστο μήκος προ¬ 
σώπου του γηπέδου 40.00μ. 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απα¬ 
ραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με τον Ν. 
614/77 και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγρα¬ 
φές περί ηλεκτροφωτισμού οδών. 

(δ) Τύπος Δ 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις σε επαρχιακούς δρόμους των 
νήσων που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 
του ΒΔ 465/70 όπως κάθε φορά ισχύει. Για τα πρατήρια και εγκατα¬ 
στάσεις σε παράπλευρους δρόμους (8ΕΚνΐΟΕ ΒΟΑϋδ) με κυκλοφο¬ 
ρούμενο πλάτος οδού ίσο ή μικρότερο των 6.00 μέτρων. 

Για πρατήρια επί υπεραστικών τμημάτων (εκτός εγκεκριμένων σχε¬ 
δίων πόλεων) κοινοτικών ή δημοτικών οδών. 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής: 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλα¬ 
κοστρωμένη πλάτους 4.00μ. και την κάτω βάση ελάχιστου μήκους 
ΙΟ.ΟΟμ. σε επαφή με την ακραία γραμμή του ερείσματος της οδού και 
τουλάχιστον 1.0θμ. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με οριζόντια δια¬ 
γράμμιση. 

Εκατέρωθεν της νησίδας αυτής κατασκευάζεται είσοδος και έξοδος 
με πλάτος 5.00μ. και κλίση 45° προς τον άξονα της οδού. 

Η νησίδα αντλιών καυσίμων ελάχιστου πλάτους 1.00μ. τοποθετείται 
σε απόσταση 3.00μ. τουλάχιστον από την κεντρική νησίδα. 

Η είσοδος και έξοδος καθώς και ο χώρος του πρατηρίου επιστρώνε¬ 
ται κατά την κρίση της επιχείρησης. Κατά την κρίση της υπηρεσίας με 
την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη ορι¬ 
ζόντια και κατακόρυφη σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με 
τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Σχέδιο Ε 

Παρουσιάζει τις κατά πλάτος τομές της οδού στις θέσεις της κυκλο- 
φοριακής σύνδεσης των πρατηρίων. 

Το έδαφος εντός των ορίων της έκτασης της επιχείρησης διαμορφώ¬ 
νεται με κλίση προς τα πλάγια, ώστε τα όμβρια ύδατα να μην κατακλύ¬ 
ζουν την οδό ή διαφορετικά η αποχέτευση αυτών θα γίνεται με υπό¬ 
γειους αγωγούς μέσω φρεατίων. 

Οι ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης κατασκευάζονται με την 
κατά πλάτος κλίση του καταστρώματος της οδού, τα δε ερείσματα με 
κλίση 3%. 

Τα αποχευτεικά έργα (τάφροι) της οδού θα πρέπει να συνεχίζονται με 
υπόγειους οχετούς με φρεάτια επιθεώρησης, τα δε υπάρχοντα τεχνικά 
ήτοι οχετοί, γεφυρίδια επτεκείνονται πέραν της καταλαμβανόμενης ζώ¬ 
νης με δαπάνη του ιδιοκτήτου της επιχείρησης και με οδηγίες της Υπη¬ 
ρεσίας. 

5. Στα παραπάνω υποδείγματα η θέση του κτιρίου του πρατηρίου, οι 
χώροι στάθμευσης ο αριθμός των αντλιών καυσίμων, είναι ενδεικτικά 
και μπορούν να τοποθετηθούν ανάλογα με τη διατιθέμενη έκταση». 

6. Η μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης για τα πρατήρια και λοιπές 




ΤΥΠΟΣ 



εγκαταστάσεις στο εθνικό, επαρχιακό και Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό 
Δίκτυο, εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εγκρίνονται από την αρ¬ 
μόδια για την οδό υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ¬ 
γων ή της οικείας Νομαρχίας. 
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Άρθρο 5 

1. Η παραγ. 1 του άρθρου 7 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«1) Για τη διαμόρφωση των ζωνών επιβράδυνσης και επιτάχυνσης 
δεν απαιτείται ιδιόκτητος χώρος πέρα του ελάχιστου προσώπου του γη¬ 
πέδου αλλά είναι δυνατόν οι ζώνες αυτές να διαμορφωθούν σε χώρο που 
παραχωρείται ή εφόσον υπάρχει ο απαραίτητος χώρος μέσα στο εύρος 
απαλλοτριώσεως της οδού, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους 
από απόψεως αποστάσεως, ακτινών και καμπύλης προσαρμογήςΓΟι 
ζώνες αυτές επιστρώνονται με οδόστρωμα ίδιου τύπου με αυτό της 
οδού». 

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του αυτού άρθρου 7 του Β.Δ. 465/70 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το ποσό της εγγύησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 
2.000.000 δραχμών». 

Άρθρο 6 

Η παραγρ. 4 του άρθρου 9 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«4) Τα κτίρια των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων πρέπει να 
ικανοποιούν τους τεχνικούς όρους που προβλέπονται από τους ισχύοντες 
οικοδομικούς κανονισμούς. 

Η οικοδομική γραμμή σε'οδούς εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλέως 
ορίζεται ως εξής: 

α) Στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο 60 μέτρα από τον άξονα της οδού 
και όχι λιγότερο των 40 μέτρων από το όριο αυτής. 

β) Στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο 45 μέτρα από τον άξονα της 
οδού και όχι λιγότερο των 30 μέτρων από το όριο αυτής. 

γ) Για τα τμήματα του εθνικού δικτύου που έχουν κατασκευασθεί, 
ολοκληρωθεί και λειτουργούν σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυ¬ 
κλοφορίας με κατασκευασμένους παράπλευρους δρόμους (5.Κ.) σε 
επαφή με την κυρία οδό ή σε απόσταση από αυτήν, τα κτίρια τοποθετού¬ 
νται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 20 
μέτρα από τον άξονα του παραπλεύρου δρόμου (8Κ). 

δ) Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και παράπλευρους δρόμους (3.Κ.) του 
Εθνικού Δικτύου τουλάχιστον 20 μέτρα από τον άξονα της οδού πλην 
των επαρχιακών οδών των Νομών κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, 
Νήσων Νομού Πειραιώς, Νήσων Βορείων Σποράδων, Σκύρου, Σκιά¬ 
θου, Σκοπέλου και Αλονήσου, Δωδεκανήσου, πλην Νήσου Ρόδου και Ιο- 
νίων Νήσων, πλην Νήσου Κέρκυρας, για τους οποίους ισχύει η διάταξη 
του επόμενου εδαφίου ε. 

ε) Στους δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους τουλάχιστον 6 μέτρα από 
το όριο της οδού. 

Το όριο της οδού, εφόσον τούτο δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρί¬ 
ωση, λαμβάνεαι σε απόσταση 5 μ. και 3 μ. αντιστοίχους για το εθνικό 
και λοιπό οδικό δίκτυο, από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού 
άκρου της τάφρου, ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το 
φυσικό έδαφος. 

Άρθρο 7 

Το εδάφιο δ του άρθρου 10 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«δ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπόγειου; δεξαμενής 
ορίζεται σε 10 κυβικά μέτρα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το αναγκαίο 
κενό από 5%. Η συνολική για κάθε εγκατάσταση μέγιστη επιτρεπόμενη 
χωρητικότητα των υπογείων δεξαμενών καθορίζεται σε 50 κυβικά μέ¬ 
τρα για βενζίνη κοινέ), ενισχυμένη και αμόλυβδη και 30 κυβικά μέτρα 
για πετρέλαιο». 


Άρθρο 8 

Στο τέλος του άρθρου 11 του Β.Δ. 465/709 προστίθεται εδάφιο θ 
που έχει ως εξής: 

«θ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπέργειας δεξαμε¬ 
νής ορίζεται σε 10 κυβικά μέτρα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ανα¬ 
γκαίο κενό από'5%. 

Η συνολική για κάθε πρατήριο μεγίστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα 


των υπέργειων δεξαμενών καθορίζεται σε 20 κυβικά μέτρα». 

Άρθρο 9 

1. Στο τέλος της παραγρ. 1β του άρθρου 17 του Β.Δ. 465/70 προ¬ 
στίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Το σχεδιάγραμμα αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή της οικείας 
Νομαρχίας, ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος 
διατάγματος για την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατη¬ 
ρίου μετά της οδού». 

2. Η παράγρ. 1ε του άρθρου 17 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«ε. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος που συντάσσεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1599/86 (Α' 75), στην οποία να δηλώνεται ότι έχει 
νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου για την ίδρυση του πρα¬ 
τηρίου», 

3. Η παράγρ. 2 του άρθρου 17 του Β.Δ. 465/70 και η παράγρ. 2 
του άρθρου 17 του Π.Δ. 1224/81 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύ- 
σεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκε¬ 
κριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει 
κατωκημένων περιοχών» (Α' 303) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των κατά την προηγούμενη 
παράγραφο δικαιολογητικών, διενεργείται αυτοψία από τριμελή επι¬ 
τροπή, που ορίζεται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται από ένα 
διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό της Υπηρεσίας Συγκ/νιών, 
ένα διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό της Πολεοδομίας και ένα 
εκπρόσωπο του οικείου δήμου ή της κοινότητας, διπλωματούχο μηχα¬ 
νικό ή υπομηχανικό, που ορίζεται από αυτόν. 

Άρθρο 10 

Το εδάφιο β της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ΒΔ 465/70 καταρ- 
γείται και τα υπόλοιπα εδάφια γ, δ και ε αναριθμούνται ως β, γ, και δ 
αντίστοιχα. 

Άρθρο 11 

1. Η παράγρ. 6 του άρθρου 21 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«6) Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρου δρόμου (5ΕΚΥΙ0Ε ΚΟ- 
Αϋδ) ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει με δική 
του δαπάνη, την κυκλοφοριακή σύνδεση προς τη νέα κατάσταση. 

Η προσαρμογή αυτή γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρά¬ 
γραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος». 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του Β.Δ. 465/70 όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 509/84 «Τροποποίηση δια¬ 
τάξεων του Β.Διατάγματος 465/1970 (Α' 150) κ.λπ.» (Α’ 181) αντι¬ 
καθίσταται ως εξής: 

«7) Η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του παρόντος διατάγματος, όπως η διά¬ 
ταξη αυτή κάθε φορά ισχύει, χορηγείται με την προϋπόθεση ότι οι ιδιο¬ 
κτήτες τους θα καταβάλουν ετήσιο μίσθωμα για την πρσοωρινή χρήση 
της έκτασης που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και είναι 
αναγκαία για την προσπέλαση και εκμετάλλευση των πρατηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων. 

Το ετήσιο μίσθωμα για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το εθνικό βα¬ 
σικό και δευτερεύον δίκτυο, αποτελεί έσοδο του ΤΕΟ που έχει την απο¬ 
κλειστική εκμετάλλευση των χώρων αυτών σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων» (Α' 23). 

Το μίσθωμα αυτό καθορίζεται κάθε δύο χρόνια με απόφαση της Διοι- 
κούσας Επιτροπής του ΤΕΟ, βεβαιώνεται σαν έσοδο του ΤΕΟ με από¬ 
φαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) αυτού, ειπσράττε- 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων από τα κατά τό¬ 
πους δημόσια ταμεία με βάση χρηματικούς καταλόγους, τ&υ αποστέλ- 
λονται σ’ αυτά από το ΤΕΟ, και κατατίθεται σε πίιστωση του λογαρια¬ 
σμού του ΤΕΟ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

Το ετήσιο μίσθωμα για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το επαρχιακό 
δίκτυο αποτελεί έσοδο του οικείου Νομαρχιακού Ταμείου. Το μίσωθμα 
καθορίζεται κάθε δύο χρόνια με πρακτικό Επιτροπής που αποτελείται 
από τον Οικονομικό Έφορο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και 
τον Διευθυντή Γεωργίας του Νομού, βεβαιώνεται σαν έσοδο του Νομαρ¬ 
χιακού Ταμείου από την Επιτροπή αυτή, εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί δημοσίων εσόδων άπό τα κατά τόπους δημόσια ταμεία με 
βάση χρηματικούς καταλόγους που αποστέλλονται σ’ αυτά από το Νο- 
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μαρχιακό Ταμείο χαι κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασμού του Νο¬ 
μαρχιακού Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδας. 

■■ Ο καθορισμός του μισθώματος γίνεται με βάση την κατηγορία του 
δρόμου, το πλάτος και το κυκλοφοριακό φόρτο αυτού, καθώς και τη 
θέση, τη γεωγραφική περιοχή, την παραχώρούμενη έκταση και την 
αντίστοιχη αξία γης της κυκλοφοριακής σύνδεσης και υπολογίζεται από 
την ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, την 
οποία εξυπηρετεί η κυκλοφοριακή σύνδεση και καταβάλλεται το αργό¬ 
τερο μέσα σ’ ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης καθορι¬ 
σμού της Δ.Ε. του ΤΕΟ ή του πρακτικού της Επιτροπής προκειμένου 
για έσοδο του Νομαρχιακού Ταμείου ή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
χρόνου για κάθε άλλη περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε προθε¬ 
σμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτούς της απόφασης 
της Δ.Ε. του ΤΕΟ ή του πρακτικού της Επιτροπής μπορούν να ασκή¬ 
σουν ένσταση στον αρμόδιο Νομάρχη. Ο Νομάρχης αποφαίνεται τελεσί¬ 
δικα το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση της ένστασης. Η 
υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής του μι¬ 
σθώματος. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος επιφέρει την ανά¬ 
κληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή της εγκατάστασης. Οι 
αρμόδιες υπηρεσίες που χορηγούν της άδειες κυκλοφοριακών συνδέ¬ 
σεων των πρατηρίων ή των λοιπών εγκαταστάσεων, έχουν υποχρέωση 
να κοινοποιούν αντίγραφα των αδειών αυτών στο ΤΕΟ ή στο Νομαρ¬ 
χιακό Ταμείο κατά περίπτωση». 

3. Η παραγράφος 10 του άρθρου 21 του Β.Δ. 465/70 αντικαθίστα¬ 
ται ως εξής: «10) Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρο¬ 
μους όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 614/77 
επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία κάθε φύσεως εγκαταστάσεων μόνο 
στους παράπλευρους δρόμους (δΕΚνίΟΕ ΚΟΑϋδ). 

Κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, επιτρέ¬ 
πεται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομους η ίδρυση 
και λειτουργία Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) σε χώρους 
που έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση το ΤΕΟ σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν. 1418/84 (Α' 23). Οι 
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων περιλαμβάνουν διάφορες εγκατα¬ 
στάσεις για την εξυπηρέτηση οχημάτων και επιβατών, όπως πρατήριο 
υγρών καυσίμων ή υγραερίου, πλυντήριο, λιπαντήριό, συνεργείο, ανα- 
ψυκτήριο, εστιατόριο, μοτέλ και άλλες ανάλογες εγκαταστάσεις. 

Για το είδος των εγκαταστάσεων των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτο¬ 
κινήτων, τον τρόπο κυκλοφοριακής σύνδεσης, την χωροταξική θέση και 
την απόσταση μεταξύ των δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Διατάγμα¬ 
τος αυτού, αλλά ό,τι προβλέπεται στη σχετική μελέτη. Οι παράπλευροι 
δρόμοι σε περίπτωση που από τη μελέτη προβλέπεται να εφάπτονται στο 
χώρο των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, απαγορεύεται να επι¬ 
κοινωνούν με τους Σταθμούς αυτούς και την κύρια οδική αρτηρία. Η 
ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων στα ΣΕΑ γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, του άρθρου 9, πάράγρ. 1,2,7 
και 8, του άρθρου 10, εκτός της χωρητικότητας που καθορίζεται με την 
άδεια ίδρυσης, του άρθρου 11, του άρθρου 12, του άρθρου 13, του άρ¬ 
θρου 14, του άρθρου 15, του άρθρου 16, του άρθρου 17 παράγρ. 
5,6,7,8,9 και του άρθρου 18 του παρόντος Διατάγματος. 

Η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου, συνεργείων επι¬ 
σκευής αυτοκινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων των ΣΕΑ γίνεται σύμ¬ 
φωνα με τις ισχύουσες γι’ αυτά διατάξεις, εκτός από τις αναφερόμενες 
στη χωροταξική θέση και την κυκλοφοριακή σύνδεση. 

4. Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του Β.Δ. 465/70, προ¬ 
στίθεται νέα παράγραφος 11, που έχει ως εξής: 

«11. Σε περίπτωση μετατροπής υπάρχοντος δρόμου, σε οδό ταχείας 
κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομο, τα πρατήρια και οι λοιπές εγκαταστά¬ 
σεις, που ήδη λειτουργούν, προσαρμόζονται με τις προβλεπόμενες από 
«τη μελέτη συνθήκες κυκλοφορίας της οδού. Μετά την έκδοση της από¬ 
φασης χαρακτηρισμού υπάρχοντος δρόμου, σε δρόμο ταχείας κυκλοφο¬ 
ρίας ή αυτοκινητόδρομο, ισχύουν τα εξής: 

α) Δεν εξετάζονται αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει¬ 
τουργίας πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων. 

β) Άδειες ίδρυσης, που έχουν χορηγηθεί, εφόσον αποδεδειγμένα από 
την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία, έχουν προχωρήσει οι εργασίες (οικο¬ 
δομικές εγκαταστάσεις και κυρίως κυκλοφοριακή σύνδεση) ενημερώνο¬ 
νται οι κάτοχοι και εφ’ όσον δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση των προβλε- 
πομένων συνθηκών και αποδέχονται την ολοκλήρωση, προωθούνται μέ¬ 
χρι του τελικού σταδίου και οιντιμετωπίζονται όπως αυτά που ή άδεια 
λειτουργία είχε χορηγηθεί πριν την έκδοση της απόφασης, διαφορετικά 
ανακαλούνται οι κυκλοφοριακές συνδέσεις με κοινοποίηση στις αρμόδιες 
υπηρεσίες όπου είχαν εκδόσει σχετικές άδειες (οικονομικές, ίδρυσης 
πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων). 


γ) Εγκαταστάσεις της παραγράφου 1β του άρθρου 24 του παρόντος 
Διατάγματος εξακολουθούν να λειτουργούν με άμεση κυκλοφοριακή 
σύνδεση από την κύρια οδό μέχρι την εξασφάλιση εξύπηρετήσεως με 
δευτερεύον οδικό δίκτυο. 

δ) Λειτουργούντα πρατήρια και εγκαταστάσεις της παραγράφου Ια 
του άρθρου 24 του παρόντος Διατάγματος εξακολουθούν να λειτουρ¬ 
γούν προσωρινά με άμεση κυκλοφοριακή σύνδεση με την κύρια οδό έκ¬ 
δοσης σχετικής πράξης της εποπτεύουσας Υπηρεσίας του Φορέα κατα¬ 
σκευής του έργου μετά από γνώμη τριμελούς επιτροπής και μετά 1) 
σχετική βεβαίωση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσία για την έναρξη 
λειτουργίας της κύριας οδού ως κλειστής οδού σύμφωνα με την μελέτη 
και 2) την - εξασφάλιση λειτουργίας μέσω παράπλευρων οδών. 

Η αναφερθείσα επιτροπή αποτελείται από τους Προϊσταμένους της 
Εποπτεύουσας Αρχής, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας 
που έχει την ευθύνη για την συντήρηση και αστυνόμευση της οδού. 

Η πράξη κοινοποιείται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών για την προσω¬ 
ρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας και στους κάτοχους άδειας λει¬ 
τουργίας οι οποίοι έχουν προ δύο μηνών τουλάχιστον ενημερωθεί από 
την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η συνέχιση λειτουργίας πρατηρίων και εγκαταστάσεων είναι δυνατή 
μόνο στους παράπλευρους δρόμους ή γενικά στο δευτερεύον δίκτυο. 

Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων είναι προσωρινής διάρκειας δύο 
ετών από την κοινοποίηση της προαναφερθείσας πράξης και εφ’ όσον 
εντός δύο μηνών με ποινή αφαίρεσης της άδειας από την έγγραφη ειδο¬ 
ποίηση υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών με 
τα δικαιολογητικά και την διαδικασία των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 
23 του παρόντος Διατάγματος και ακολούθως η διαδικασία των παρα¬ 
γράφων 4,5,6 για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου. 

Για τις λοιπές εγκαταστάσεις η υποχρέωση και κατασκευή κυκλοφο- 
ριακής σύνδεσης με τους παράπλευρους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 
διάστημα δύο ετών σύμφωνα με το άρθρο 34 και τις άλλες διατάξεις του 
παρόντος Διατάγματος. 

ε) Κατά την εκτέλεση των εργασιών όταν η λειτουργία δεν είναι εφι¬ 
κτή η Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία ειδοποιεί τον κάτοχο της άδειας 
λειτουργίας προ μηνός τουλάχιστον και την υπηρεσία Συγκοινωνιών για 
την προσωρινή διακοπή την έναρξη και διάρκεια αυτής. 

Άρθρο 12 

1. Στο τέλος του άρθρου 22 του Β.Δ. 465/70 προστίθεται νέα παρά¬ 
γραφος 3 που έχει ως εξής: 

«3) Στα κατωτέρω πρατήρια ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται εκτός 
από τα οχήματα των αδειούχων να εξυπηρετούνται και τα οχήματα που 
αναφέρονται κατά περίπτωση ως ακολούθως: 

α) Στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, γε¬ 
ωργικά μηχανήματα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που 
ανήκουν στα μέλη αυτών και έχουν άδεια κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση 
των αναγκών της γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής ή σηρο- 
τροφικής ή μελισσοτροφικής ή αλιευτικής επιχείρησης, η οποία εργάζε¬ 
ται για λογαριασμό του συνεταιρισμού ή της ένωσης. 

β) Στα πρατήρια συνεταιρισμών επαγγελματιών αυτοκινητιστών, τα 
φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και επιβα¬ 
τικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη του συνεταιρι¬ 
σμού και που η χρήση τους παρέχει στα μέλη αυτά το δικαίωμα συμμε¬ 
τοχής στο συνεταιρισμό. 

γ) Στα πρατήρια Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), 
τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα των μετόχων αυτών, που 
είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ». 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3 του άρθρου 22 του 
Β.Δ. 465/70, προστίθενται και στο τέλος του άρθρου 22 του Π.Δ. 
1224/81 ως νέα παράγραφος 4. 

Άρθρο 13 

Στο άρθρο 30 του Β.Δ. 465/70 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει 
ως εξής: 

«5) Η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ισχύει για μια τριετία και για 
τη χρήση που έχει χορηγηθεί η οικοδομική άδεια. Σε περίπτωση που 
παρέχεται τριετία από την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης χωρίς 
να έχουν κερατωθεί οι εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων δεν 
ισχύει η έγκριση που έχει δοθεί και απαιτείται νέα αίτησή και νέα από¬ 
φαση έγκρισης. 

Απαγορεύεται η ίδρυση άλλων εγκαταστάσεων παρά μόνο των εγκα¬ 
ταστάσεων για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια κυκλοφοριακής σύνδε¬ 
σης. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη μετατροπής ή προσθήκης 
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νέων εγκαταστάσεων απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης και μελέτης 
των έργων για έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης. 

Άρθρο 14 

1. Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 3 του Π.Δ. 595/1984 
«Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων δια- 
νομής υγραερίου ΟΡΕ (ΕΡΟ) (Α' 218) προστίθενται τα κατωτέρω εδά¬ 
φια: 

«Οι αποστάσεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις συνάντησης της οδού 
με σιδηροδρομική γραμμή. Οι αποστάσεις αυτές σε περίπτωση διαμόρ¬ 
φωσης ισόπεδων ή ανισοπέδων κόμβων ισχύουν για τις δύο πλευρές της 
οδού και μετριούνται από του σημείου της οδού που αλλάζει η διατομή 
αυτής για τη διαμόρφωση του κόμβου. Σε περιπτώσεις απλών συμβο¬ 
λών οι αποστάσεις ισχύουν για την πλευρά της οδού που είναι συμβολή 
και μετριέται όπως ορίζει το προηγούμενο εδάφιο». 

2. Στο τέλος του άρθρου 19 του Π.Δ. 595/84 προστίθεται παράγρα¬ 
φος 5 η οποία έχει ως εξής: 

«5. Η δημιουργία των κτιρίων των περιπτώσεων α, β και γ της πα¬ 
ραγράφου 1 είναι υποχρεωτική». 

Άρθρο 15 

Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 1224/ 
1981 αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) των 500, 250 και 150 μέτρων σε περιοχές με πληθυσμό κατά 
την τελευταία απογραφή πάνω από 15.000, μεταξύ 3.000 και 15.000 
και κάτω από 3.000 κατοίκους (αντίστοιχα από άλλο πρατήριο, νόμιμα 
ιδρυμένο ή υπό ίδρυση, εφόσον πρόκειται για την ίδια πλευρά της οδού ή 
των μισών των (αντίστοιχων παραπάνω αποστάσεων, εφόσον πρόκειται 
για την απέναντι πλευρά οδού μοναδικής κατεύθυνσης ή οδού δύο κα¬ 
τευθύνσεων, χωρίς όμως μόνιμη δκαχωριστική των κατεθύνσεων νη¬ 
σίδα. 

Ειδικά για περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ισχύει η 
μεγαλύτερη από τις παραπάνω αποστάσεις (500 ή 250 μέτρων κατά 
περίπτωση), ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους. 

Οι αποστάσεις αυτές μετρούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού 
και μεταξύ των πλησιέστερων σημείων εισόδου ή εξόδου των δύο πρα¬ 
τηρίων, δηλαδή του υπό ίδρυση και αλλού, νόμιμα ιδρυμένου, ή υπό 
ίδρυση. 

Οι παραπάνω αποστάσεις μπορεί να καθορίζονται και μεγαλύτερες 
μέχρι και διπλασιασμού τους, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου 
Νομάρχη, μετά από γνώμη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, που προ- 
βλέπεται από το άρθρο 23 παράγραφος 3 περίπτωση ζ\ στην οποία 
συμμετέχει και εκπρόσωπος του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. 

Η απόφαση αυτή του Νομάρχη μπορεί να αναφέρεται σε συγκεκριμέ¬ 
νες οδούς ή πλευρές οδών ή σε οδούς ευρύτερης περιοχής. Για τη μόρ¬ 
φωση γνώμης η Επιτροπή αυτή λαμβάνει υπόψη, εκτός από τις κυκλο- 
φοριακές και λοιπές σχετικές τοπικές συνθήκες και τον αριθμό πρατη¬ 
ρίων της περιοχής, ως και τη συνολική απ’ αυτά διάθεση καυσίμων». 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 1224/81 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«4. Επίσης η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου επιτρέπεται, εφ’ όσον 
το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων των δεξαμενών 
καυσίμου ή των προβολών των στομίων των σωλήνων εξαέρωσης αυ¬ 
τών, απέχει προς κάθε κατεύθυνση από του κτιρίου εκπαιδευτηρίου ή κι¬ 
νηματογράφου απόσταση τουλάχιστον σαράντα (40) μέτρων». 

3. Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρ¬ 
μογή και για όσα πρατήρια δεν έχουν εφοδιασθεί με άδεια ίδρυσης, μέ¬ 
χρι τη δημοσίευση του παρόντος. 

Άρθρο 16 

1. Η περίπτωση δτου άρθρου 10 του προαναφερόμενου Π.Δ. 1224/ 
1981, αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπόγειας δεξαμενής 
ορίζεται σε 10 κυβικά |ΐέτρα (10 κ.μ.), χωρίς να συμπεριλαμβάνται το 
αναγκαίο κενό από πέντε τοις εκατό (5%). Η συνολική για κάθε εγκα¬ 
τάσταση μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των υπογείων δεξαμε¬ 
νών καθορίζεται σε σαράντα (40) κυβικά μέτρα για βενζίνη κοινή, ενι- 
σχυμένη και αμόλυβδη και τριάντα (30) κυβικά μέτρα για πετρέλαιο». 

Άρθρο 17 

Η περίπτωση στα του άρθρου 11 του προαναφερόμενου Π.Δ. 1224/ 
1981 (αντικαθίσταται ως εξής: 


«στ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κάθε υπέργειας δεξαμε¬ 
νής ορίζεται σε δέκα (10) κυβικά μέτρα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται 
το αναγκαίο κενό από πέντε τοις εκατό (5%). Η συνολική για κάθε 
εγκατάσταση μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα των υπέργειων δε¬ 
ξαμενών καθορίζεται σε είκοσι (20) κυβικά μέτρα». 

Άρθρο 18 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. 1224/1981 καταργεί- 
ται. 

2. Στο τέλος της παραγρ. 4 του άρθρου 17 του Π.Δ. 1224/81 προ¬ 
στίθεται εδάφιο (στ) ως εξής: 

«στ) Έγκριση απότμησης ή υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου, η 
οποία θα εκδίδεται από την αρμόδια για την οδό Υπηρεσία. Σε περί¬ 
πτωση που η Υπηρεσία αυτή δεν είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα για 
την έκδοση της έγκρισης αυτής θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του 
Δήμου ή της Κοινότητας». 

Άρθρο 19 

Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του Π.Δ. 1224/1981 εφαρμόζονται στα πρατήρια, 
που ιδρύονται μέσα στα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, ενώ οι δια¬ 
τάξεις του Β.Δ. 465/70 εφαρμόζονται στα πρατήρια και τις λοιπές 
εγκαταστάσεις, που ιδρύονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πό¬ 
λεων. 

2. Παράρτημα, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουρ¬ 
γούν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 1224/81 ή έτυχαν άδειας ίδρυσης με 
τις ίδιες διατάξεις, ως ευρισκόμενα εντός κατοικημένης περιοχής και 
μετά την κατά την ανωτέρω παράγραφο ρύθμιση, υπάγονται στις διατά¬ 
ξεις του Β.Δ. 465/70, ως ευρισκόμενα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων, εξακολουθούν να λειτουργούν, ή αντίστοιχα προωθούνται μέχρι 
του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας, με προσαρμογή της κυκλο- 
φοριακής σύνδεσης με το δρόμο, ή άλλου στοιχείου της εγκατάστασης, 
μέσα στις δυνατότητες του γηπέδου. Δεν απαιτείται προσαρμογή της 
κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περίπτωση αλλαγής του χαρακτηρισμού 
της περιοχής λόγω ένταξης αυτής σε σχέδιο πόλης. 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Β.Δ. 465/79 όπως κάθε φορά 
ισχύουν που αναφέρονται στους επαρχιακούς δρόμους και στους δημοτι¬ 
κούς ή κοινοτικούς εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους παράπλευρους 
δρόμους κυκλοφορούμενου πλάτους μεγαλύτερου και μικρότερου ή ίσου 
των 6 μέτρων. 

4. Η διάταξη της παραγράφου I του άρθρου 9 του παρόντος διατάγ¬ 
ματος που προβλέπει τη θεώρηση του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος 
από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού υπηρεσία της Γενικής 
Γραμαμτείας Δημοσίων Έργων, εφαρμόζεται ανάλογα και για την 
έγκριση κυκλοφοριακής σύνθεσης με την οδό για τη χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας οποιοσδήποτε άλλης εγκατάστασης. 

5. Όπου στις διατάξεις του 7ίάρόντος διατάγματος προβλέπεται 
ενέργεια της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για τα πρατήρια, για τις λοιπές 
εγκαταστάσεις νοείται η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία. 

6. Παρατείνονται μέχρι 31.12.89 και η προθεσμία που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 και μέχρι 30.6.89 η προθεσμία της παραγράφου 2 
του άρθρου 23 του Β.Δ. 465/70, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 509/84. 

7. Από την ισχύ του διατάγματος αυτού καταργείται κάθε προγενέ¬ 
στερη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος η αναφέρεται 
σε θέματα που ρυθμίζονται από το διάταγμα αυτό. 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέ¬ 
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 
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